SIEMENS 
Mod. T. 548 

TABELLA DELLE TENSiONI 


Valvoia 

Placca 

Schermo 

Catodo 

ACH 1 

210 

75 

3.5 

RENS 1249 

200 

75 

4 

REN 924 

120 

— 

3 

RES 964 

# 

220 

235 

—- 

RQN 1064 

2X500 




Media frequenza: 350 KHz. 
Caduta campo: 115 V. 
Resistenza campo: 2300 ohm. 
Bobina mobile: 2,5 ohm. 
Presa campo: 15 V. 









